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IMÁGENES FRAGMENTADAS 
Sala de relojes 


La medición precisa del tiempo siempre ha sido una necesidad básica para estudiar los fenómenos de la 
naturaleza, ya sea determinando su comienzo y su final, así como su duración y variabilidad con gran 
exactitud. Desde principios del siglo XX, el Observatorio ha contado con varios relojes de precisión, 
diseñados para dar la hora exacta a sus instrumentos: telescopios y sismógrafos, entre otros. 


Se pueden observar tres relojes de péndulo indicando el tiempo solar medio, el tiempo sidéreo y el tiempo 
universal. Cada uno se encuentra en una cámara de vacío para evitar el frenado por el rozamiento con el aire 
y está sujeto a un pilar individual. 
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Guillermo E. Sierra - 2005 
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En varios racks se encuentran relojes de cuarzo, indicando Hora Legal Argentina, tiempo universal y tiempo 
sidéreo, controlados por diversos mecanismos para mantenerlos en marcha con gran exactitud. 
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Cronómetro sidéreo Fenon 
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Cronómetro de marina con caja de madera Sewell 


Guillermo E, Sierra - 2005 


Fotos de Guillermo E. Sierra. (c) Observatorio Astronómico de La Plata 
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